On verse du benzène dans un prisme creux d'angle 60° servant à la 
détermination de l’indice de réfraction des liquides, et on obtient un 
angle de déviation minimum de 38°. www.ecoies-rdc.net 

Calculer : a) l’indice de réfraction du benzène; 

b) l’angle d’incidence au minimum de déviation. 



